MARYA z KOYÓW 


KLUCZENKO 


Żona Doktora Medycyny, 


przeżywszy lat 24, po długićj a dolegliwćj chorobie, opatrzona ŚŚ. Sakramentami, zasnęła w Panu w dniu 
28 Sierpnia 1877 r. 


Pograzony w żalu mąż wraz z matką i rodziną, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok 
we Czwartek dnia 30 Sierpnia b. r. o godzinie 5 po południu, z domu przy ulicy Floryańskićj pod L. 344, na Cmentarz; oraz na 


NABOZEŃSTWO ZAŁOBNE 


nazajutrz w Piątek d. 31 b. m. w kościele OO. Reformatów o godzinie 10 przed południem odbyć się mające. 


W drukarni „CZASU* w Krakowie. 


